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Precision International S.a r.l. 

Societe a responsabilite limitee 
6, rue Eugene Ruppert, L - 2453 Luxembourg 
B168174 

Auszug zur Veroffentlichung 

Bestellung, Erneuerung, Ablauf des Mandats der Mandatare und/oder der 
Prufungsbeauftragten der Geschaftsbuchfuhrung 


Precision International S.a r.l. hat am 19/01/2017 folgende Informationen beim Handels- und Firmenregister eingereicht: 

Vorstandsmitglieder / Geschaftsfiihrer 


Einschreibung 


KARAIMER Bertan 

Adresse 

1096, Veemkade 

1019BX, Amsterdam, Pays-Bas 

Amtsausfuhrung 

gerant de classe A 

Organ 

conseil de gerance 

Dauerdes Mandats 

Indeterminee 

Besteiiungsdatum 

17/01/2017 

KUNNARI Berenice 

Adresse 

14, Rue Edward Steichen 

2540, Luxembourg, Luxembourg 

Amtsausfuhrung 

gerant de classe B 

Organ 

conseil de gerance 

Dauerdes Mandats 

Indeterminee 

Besteiiungsdatum 

17/01/2017 

LEHERLE Marin 

Adresse 

14, Rue Edward Steichen 

2540, Luxembourg, Luxembourg 

Amtsausfuhrung 

gerant de classe B 

Organ 

conseil de gerance 

Dauerdes Mandats 

Indeterminee 

Besteiiungsdatum 

17/01/2017 


Loschungseintragung 

MURAT Erkurt 

Amtsausfuhrung gerant de classe A 
Organ conseil de gerance 
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BIRCHEN Gerard 

Amtsausfuhrung gerant de categorie B 

Organ conseil de gerance 

PACZKOWSKI Marcin 

Amtsausfuhrung gerant de categorie B 

Organ conseil de gerance 


Seite2/2 



